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>ECIFICATIONS 

General 

uency Coverage . 144.0-148.0 MHz (DR-510T) 

440.0-450.0 MHz 
144.0-146.0 MHz (DR-51 OE) 

430.0-440.0 MHz 

nna Impedance . 50 ohms unbalanced 

er Supply 

jquiremenl. 13.8 Volts D.C. 

ent Drain at 13.8 V _ Receiving 

Squelched: does not exceed 500 mA 
Transmitting 

High: 45 W approx. 9.5 A at VHP 
35 W approx. 10 A at U HP 
Low: 5 W approx. 4 A at VHP 
5 W approx. 4 A at UHF 

?nsion. 140 mm (W) x 60 mm (H) x 205 mm (D) 

(5V2"x2"x8yi6") 

)hl . Approx. 1.7 kgs. (3.75 lbs.) 

ransmitter 

lut Power . High; 45 Watts at VHP, 35 Watts at UHP 

Low; Approx. 5 Watts at both bands 

>sion Mode . 16P3 

ulation System. Variable Reactance P.M. 

. Prequency Deviation ., ±5 kHz 

ious Emission . More than 60 dB below carrier 

ophone . Electret Condenser Microphone 

rating Mode . Simplex 

Duplex: ±600 kHz from receive frequency at VHP 

: ±5,1.6,7.6 MHz from receive frequency at UHP 
(Odd offsets programmable) 

IF Encoder. Built-in 

Receiver 

living System . Superhetrodyne, dual conversion 

ulation Acceptance .... 16F3 

med iate Freq uency_ 1 st 10.7 M Hz 2nd 455 kHz at VH F 

1 St 30.825 MHz 2nd 455 kHz at UHF 

jitivity. 12 dB SINAD less than 0.16 pV 

ctivlty. More than ±6 kHz at -6 dB 

Less than±12kHzat-60dB 

o Power Output . More than 1.5 Watts (8 ohms-l 0% Distortion) 

aker Impedance . 8 ohms 




















■ PARTS LIST 


Ref. 

Nq, 

Part Cod© 

Part Nam© and Number 


UHF Drive Unit 

R7 

RK0018 

ChpR, MCR10EZHJ101E 

R8 

RK0035 

Ch’pR, MCR10EZHJ102E 
(DR.510Tonly) 

R8 

RK0048 

Ch'pR, MCR10EZHJ682F 
([>R*510eonly) 

R9 

RK0105 

Ch'pR, MCR10EZKJ2R2E 
<DR*510Tonly) 

Rg 

RK0011 

Ch'pR, MCR10EZHJ470E 
<DR*510Gonly) 

RIO 

RK0011 

ChpR, MCR10EZHJ470E 

R11 

RK0042 

ChpR. MCR10EZHJ332E 

R12 

RK0031 

Chp R. MCRIOEZHJeetE 

R13 

RK0011 

Ch'pR. MCR10EZHJ470E 

R14 

RK0005 

Chp R, MCR10EZHJ220E 

R17 

RK003S 

ChlpR,MCRl0EZHJl02E 

(DR*510Tof>ly) 

R17 

RK00e2 

ChipR, MCR10EZHJ473E 
(DR'SlOE only) 

H18 

RK0018 

ChipR,MCRlOEZHJlOlE 
(DR-51 OT onfy) 

flie 

RKCK)28 

ChipR,MCRtOEZHJ47lE 
(DR-510E only) 

04 

XT0030 

Transistor, 2SC3356T1 
(0R-510Tonly) 

04 

XT0074 

Trartsistor,2SC2759Tl 

(DR-510eonly) 

05 

XT0030 

Transistor. 2SC3356T1 
(DR-6107 only) 

05 

XT0074 

Transistor, 2SC2759T1 
(DR-BIOEonly) 

LI 

QCQ018 

Coil K300212NH 

L2 

OC0018 

CojlK300212NH 

C3 

cveoi8 

ChipC,C2012B1H102K 

C4 

CV8016 

ChpC.C2012BlHl02K • 

C5 

cveoie 

ChipC.C2012B1H102K 

C6 

CV0064 

ChpC, C2012B1H220J 

C7 

cveoie 

ChipC.C2012B1H102K 

C8 

CV0051 

ChpC.C2012CHlH47lK 

C9 

CV0051 

ChipC,C2012CH1H471K 

C10 

cveoie 

ChpC,C20128lHl02K 

C11 

CS0049 

ChipTantal,TMC1C105TR 


UHF Main Unit 

R1 

RK0056 

ChpR. MCR10E2HJ223E 

R2 

RK0056 

ChipR. MCR10EZHJ223E 

Ra 

RKooeg 

ChipR, MCR10EZHJ104E 

R4 

RK0018 

ChipR. MCR10EZHJ101E 

R5 

RK0018 

ChipR, MCR10EZHJ101E 

R6 

RK0011 

Chip R. MCR10EZHJ47QE 

R7 

RK0106 

ChpR,MCRl0EZHJ3R3E 

R8 

RK0005 

ChpR.MCR10EZHJ220E 

R12 

RK0022 

ChpR,MCR10EZHJ221E 

R13 

RK0011 

Chp R. MCR10E2HJ470E 

R1S 

RK0062 

Chip R. MCR10EZHJ473E 

R16 

RK0052 

Chip R. MCR10E2HJ103E 

R17 

RK0028 

Chp R. MCR10EZHJ471E 

R18 

RK0020 

Chip R. MCR10EZHJ151E 

R19 

RKOOie 

Chip R. MCR10E2HJ101E 

R20 

RK0052 

Chip R. MCR10EZHJ103E 

R21 

RK0106 

Chip R. MCR10E2HJ3R3E 

R24 

RK0059 

ChipR.MCR10EZHJ333E 

R26 

RK0035 

ChipR.MCR10EZHJ102E 

R28 

RK(X)35 

Ch'pR. MCR10E2KJ102E 

R29 

RK0035 

Chip a MCR10EZHJ102E 

R31 

RK003S 

Chip R.MCR10E2HJ102E 

Raa 

RK0039 

ChipR. MCR10E2HJ222E 

R35 

RKooeg 

ChipR. MCR10E2HJ104E 

R38 

RK0052 

ChipR. MCR10E2HJ103E 

R40 

RK00S2 

ChipR, MCR10EZHJ103E 

R41 

RK0038 

Ch'pR, MCR10EZHJ182E 

R42 

RK0005 

ChipR.MCRl0EZHJ220E 


Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

R43 

RK0045 

Chip R. MCR10E2HJ472E 

R44 

RK0005 

Chp R. MCR10EZHJ220E 

R45 

RK6045 

Ch'p R. MCR10EZHJ472E 

R46 

RKooez 

Chip R, MCR10EZHJ473E 

R47 

RK0062 

Chp R, MCR10EZHJ473E 

R48 

RK0062 

Chp R. MCR10E2HJ473E 

R49 

RK0062 

Chp R. MCR10EZHJ473E 

R50 

RK0062 

Chp R. MCR10EZHJ473E 

R51 

RK0018 

ChpR.MCfl10EZHJ101E 

R52 

RK0052 

Ch'pR,MCRl0EZHJl03E 

RS3 

RK0Q56 

Chip R. MCR10EZHJ223E 

R54 

RK0035 

Chip R, MCR10EZHJ102E 

R55 

RK0062 

Chip R, MCfl10EZHJ473E 

R56 

RK0062 

Chip R. MCR10EZHJ473E 

R57 

RK0062 

Chip R. MCR10EZHJ473E 

R58 

RK0022 

Chip R, MCR10EZHJ221E 

R59 

RK(X)52 

ChipR. MCRtOEZHJIOGE 

R60 

RK0038 

ChipR, MCRtOEZHJieZE 

R61 

RK0050 

ChipR, MCR10EZHJ822E 

R62 

RK0038 

ChipR, MCR10EZHJ182E 

R63 

RK0079 

Chip a MCR10E2HJ474E 

R64 

RK0052 

ChpR, MCR10EZHJ1D3E 

R66 

RK0052 

Chip a MCR10EZHJ103E 

R67 

RK0056 

Chip a MCR10EZHJ223E 

R68 

RK0035 

Chip a MCfl10EZHJ102E 

R69 

RK0018 

Chip a MCR10EZHJ101E 

R70 

RK0045 

Chip a MCR10E2HJ472B 

R71 

RK0039 

Chp R. MCR10E2HJ222E 

fl72 

RK0018 

ChipR, MCR10E2HJ101E 

R73 

RK0035 

ChpR, MCR10EZHJ102E 
(DR-5 toe OflV) 

R74 

RK0039 

Ch'p R. MCfl10E2HJ222E 

R75 

RK0106 

Chp R, MCfl10EZHJ3R3E 

R7e 

RK0018 

ChipR.MCR1OEZHJt0lE 

R77 

RK0022 

Chip a MCfl10EZHJ221E 

R79 

RK0031 

Ch'p R. MCRIOEZHJeaiE 

Rei 

RK0106 

Chip a MCfl10EZHJ3R3E 

R82 

RK0062 

Ch'p R, MCR10EZHJ473E 

R83 

RK0062 

Ch'p a MCR10E2HJ473E 

R85 

RK0020 

ChpR, MCR10E2HJt51E 

R86 

RK0038 

ChipaMCRIOEZHJieZE 

R87 

RK0107 

Chip a MCflIOEZHJOOOE 
<DR-5t0Tonly) 

R87 

RK0128 

Chip a MCfl10E2HJ5R6E 
<DR-6t0eonly) 

R88 

RK0022 

Ch'p a MCfl10E2HJ22tE 

R8g 

RK0107 

Chp R. MCR1OEZHJO00E 
<DR-5t0Toniy) 

Rfi3 

RK0128 

Chip a MCR10EZHJSR6E 
(DR-51 oe only) 

R90 

RK2Q08 

Chip a MCR10EZHJ220E 

R91 

RK0069 

Chip a MCfl10EZHJl04E 

R92 

RK0069 

Chip R.MCR10EZHJ104E 

Rgs 

RKOa35 

Chip R. MCR10EZHJ102E 

R96 

RK0035 

Chip a MCR10EZHJ102E 

R97 

RK0052 

Chip R, MCR10EZHJ103E 

R93 

RK0079 

Chip R, MCR40E2HJ474E 

R100 

RK0062 

Chip R, MCR10EZHJ473E 

flIOl 

RK0039 

ChipR, MCR10EZHJ222E 

R102 

RK0035 

ChipR.MCR10EZHJ102E 

R106 

RK0069 

Chip fl. MCR10EZHJ104E 

R107 

RK0039 

Ch'p R, MCR10EZHJ222E 

R108 

RKooea 

Ch'p a MCR10EZHJ473E 

R11S 

RK0076 

Ch'p a MCR10E2HJ334E 

R116 

RK0076 

Ch'p a MCR10EZHJ334E 

R119 

RK0056 

Chip R. MCR10E2HJ223E 

R120 

RK0057 

Chip R. MCR10EZHJ273E 

R123 

RK0045 

Chip R. MCRl0g2HJ472E 

R125 

RK00S6 

Chip R, MCR10EZHJ223E 

R126 

flK0107 

ChipR, MCR10EZHJ000E 

R127 

RK0056 

Chp a MCfl10EZHJ223E 

R128 

RK0052 

Ch'pR, MCRIOEZHJtOSE 

R130 

RK0052 

Ch'p a MCR10EZHJ103E 

R131 

RK0052 

ChipaMCfl10E2HJl03E 

R133 

RK0056 

Chip R. MCR10EZHJ223E 

R134 

RK0107 

Chip R. MCR10E2HJ000E 

R135 

RK0039 

Chip R. MCR10EZHJ222E 


Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

R136 

RDOOtS 

R, 1/4W100aR20 

R137 

RDdiie 

R. R20 R02 JlRO 

R138 

RK0062 

Chp R, MCR10EZHJ473E 

R140 

RK0O52 

Chip R. MCR10EZHJ103E 

R141 

RK0035 

Ch'p R, MCR10EZHJ102E 

R142 

RK0035 

Ch'paMCRtOEZHJ102E 

Cl 

CU0011 

ChipC,C2012CH1H100D 

C2 

CU0004 

Ch'pC,C2012CH1H030C 

C3 

CU0035 

ChipC.C2012CH1H101K 

C4 

CU8016 

Ch’pC, C2012B1H102K 

C5 

CU0O16 

Ch'pC.C20t2BtH102K 

C6 

CU0035 

Ch'pC.C2012CH1Hl0lK 

C7 

CU0002 

Ch'pC.C2012CH1H010C 

C8 

CU8016 

ChrpC, C2CI12B1H102K 

C9 

CU0026 

ChpC.C2012CH1H390K 

CIO 

CU8016 

ChipC.C20l2BlHl02K 

C11 

CU8016 

ChipC.C2012B1H102K 

C12 

CU8016 

ChpC.C2012B1H102K 

C13 

CU8016 

ChipC.C2012BlHl02K 

C14 

CU0003 

Ch'pC, C2012CH1H020C 

C15 

CU0023 

Ch'pC, C2012CH1H3XK 

C16 

CU8016 

Ch'pC,C2012B1H102K 

C17 

CU0035 

Ch'pC,C2012CH1Ht01K 

CIS 

CU8016 

ChpC.C2012B1H102K 

C19 

CU8016 

ChipC.C2ai2B1H102K 

C20 

CU0008 

ChipC.C2012CH1H070D 

C21 

CU0035 

ChipC.C2012CHlHt01K 

C22 

CUe028 

ChipC.C2012B1H103K 

C23 

cue028 

ChipC,C2012BlHl03K 

C24 

cueo 2 e 

ChpC.C20f28fH103K 

C25 

cueoie 

ChipC, C2012B1H102K 

C26 

CU0016 

Ch'pC.C2012CH1H150K 

C27 

CU0029 

Ch'pC,C2012CHlH560K 

C28 

CE0064 

Chemical C. 10 V 47 jiF MS9 

C29 

CE8028 

Chemical C. B1H103K 

C30 

CE8016 

Chemical C,B1 HI 02K 

C31 

CEOOX 

Chemical C, 16 V10 jiFMS? 

C33 

CU8028 

ChipC, C2012BtH103K 

C34 

CE0064 

Chemical C. 10 V 47 jiF MS9 

C35 

CE0121 

Chemical C, 10 V 100 jiF MS7 

C36 

CU8003 

Chemical C. JFIE104Z 

C38 

CU0O16 

Chip C.C2012B1H102K 

C39 

CU8016 

ChpC, C2012B1H102K 

C40 

CE0064 

Chemical C, 10 V 47 hFMS9 

C41 

CU8007 

Chemical C. JFtH473Z 

C42 

CE0064 

Chemical C, 10 V 47 jiF MS9 

C44 

CU8038 

Chip C. CM316Y5V105Z25VAT 

C45 

CU8016 

ChipC.C2012BlHl(»K 

C46 

CE0149 

Chemical C, 10 V 220 SSP' 

C47 

CE8028 

Chemical C. 103K 

C48 

CS0064 

ChpTantalC,TMC1A155TR 

C49 

CE0064 

Chem'ical C. 10 V 47jiF MS9 

C50 

CE8028 

Chem'icalC. 103K 

C51 

CE0019 

Chem'tcalC, CH1H220K 

C52 

CE8028 

Chemical C. 103K 

C53 

CE0043 

Chemical C. CH1H221K 

C64 

CE0035 

Chemical C.CHIHtOIK 

C55 

CU8016 

Ch'pC.C2012BlH102K 

C56 

CU0035 

Ch'pC. C2012CH1H101K 

C57 

CU8032 

ChipC.C2012CH1H223K 

C50 

CU8032 

ChipC. C2012CH1H223K 

C59 

CS0064 

Chip Tantal C. TMC1A155TR 

C60 

CQOOG8 

FllmC, 50F2M683K 

C61 

CU8016 

ChpC,C20128lHl02K 

C62 

CQ0008 

FilmC, 50F2M683K 

C63 

CQ8028 

FilmC.50F2Ml03K 

C64 

CS0049 

Ch'p Tantal C. TMC1C105TR 

C65 

CS8028 

Ch'p Tantal C. TMC1C103K 

C66 

CU8016 

Ch’pC,C2012B1H102K 

C67 

CU8028 

ChipC.C2012B1H103K 

C68 

CE0149 

Chemical C, 10 V 220 |iF SSP 

C69 

CES028 

Chemical C. 103K 

C70 

CE0149 

Chembal C, 10 V 220 )iF SSP 

C71 

CEOOCa 

Chemical C,CH1H020C 

C72 

CE0007 

Chemical C.CH1H060D 
(DR SIDE only) 
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Part Coda 

Part Name and Nunrtoer 


CU0015 

ChlpC,C2012CH1Hl50K 
(DR-51 OT only) 


CE0004 

Ch0mIcajC,CH1HO3OC 

(DR-510Eonl/) 


CU8016 

Chip C. C2012B1M102K 


CU0019 

Ch^pC.C2012CH1H220K 


CU8016 

Chip C.C2012B1H102K 


CU8016 

Ch)pC,C2012B1H102K 


CU0011 

ChlpC,C2012CH1H100D 


cueoi6 

Ch1pC,C2012B1H102K 


CU8038 

Chip C, CM316Y5V105Z25VAT 


CUB03B 

Chip C, CM316Y5V105Z25VAT 


Ca8034 

ChipC, C2012aiE333K 


CEtX364 

Ch0micajC,1OV47 fiF MS9 


CE0064 

Chemical C, 10V47nF MS9 


CE0064 

Chemical C, 10 V 47 jiF MSS 


CE0151 

ChomicaJ C J 0 V 470 jiF SSP 


cueoo3 

ChemJcalC, JF1E104Z 


CE0051 

Chemfcal C J6 V tOOO ]iF MSI 6 


CE6028 

Chemical C, 103K 


CE0051 

Chemical C, 16 V lOOOjiF MS16 


CE8028 

Chemical C, 103K 


CE0006 

Chemical C, C2012CH1H050C 


CE0064 

Chemical C, 10 V47nF MS9 


CU8016 

Chip C. 02012B1 HI 02K 


cueoie 

Ch^pC,C^012B^H^0^K 


CE0030 

Chemical C J 6 V10 jiF MS7 


CU8016 

ChlpC,C2012BlHl02K 


CE0199 

Chemical C, 16 V 100 ^iF MS7 

3 

CU8016 

ChipC,C20t2BlH102K 

i 

CU8016 

ChipC,C2012BlHt02K 

2 

CU8016 

ChipaC2012B1H102K 

3 

CUB016 

ChlpC,C2012BlHl02K 

i 

CUB016 

ChipC,C2012B1H102K .. 

5 

CU8016 

ChipC,C2012aiH102K 

B 

CE0122 

Chemical C,16V22jiFSM7 

7 

CS0064 

Chip Tanlal C. TMCIAiSSTR 

B 

CU8025 

ChipC, C2012B1H562K 

9 

CUBQ25 

ChipC.C2012B1H662K 

1 

CE0125 

Chemical C, 25 V 4.7 }aF MS7 

3 

CE8028 

Chemical C, 103K 

4 ■ 

CE8028 

Chemical C, 103K 

5 

CE8O20 

Chemical C. 103K 

7 

CE0035 

Chemical C, CHI HI OIK 

8 

CEd02d 

Chemical C, 103K 

9 

CE8028 

Chemical C, 10QK 

0 

CE8028 

Chemical C, 103K 

1 

CE80O3 

Chemical C,JF1E104Z 

3 

CU8016 

ChipC, C2012B1H102K 

4 

cueoi6 

ChipC,C2012B1H102K 

6 

CUB016 

ChipC,C2012BlHl02K 

7 . 

cueoie 

CbipC,C201281H10eK 

0 

CU8016 

Ch’pC,C2012BlH102K 

1 

CU0035 

ChipC,C2012CH1H101K 

2 

CU0035 

ChipC, C2012CH1H101K 

3 

CU0035 ' 

ChipC, C2012CH1H101K 

4 

CU8016 

ChipC,C2O12B1H102K 

5 

cueoie 

ChipC,C2012B1Ht02K 

6 

cuBOte 

ChipC,C2012B1H102K 

7 

CU8016 

Ch|pC.C2012BlHl02K 

9 

CU8016 

ChipC,C2012B1H102K 

0 

CK0003 

CeramicC, 50 V 102Z 

1 

CE0149 

Chemical C, 10 V 220 jiF SSP 


RH0043 

VR,VM6CK-PV-1S501B 

! 

BH0044 

VR,VM6CK-PV-1S103B 

t 

RH0044 

VR,VM6CK-PV-1S103B 


RH0046 

VR,VM6CK-PV-1S503B 

i 

RH0044 

VR,VM6CK-PV-1S103B 

► 

RH0044 

VR,VM6CK-PV-1S103B 


RH0045 

VR,VM6CK-PV-1S303B 

> 

RH0021 

VR, H0651A10KB 


CT0O15 

Trimmer C,CV05A0601 

: 

CT0015 

Trimmer C, CV05A0601 

1 

CT0015 

Trimmer C, CV05A0601 


CT0024 

Trimmer C,ECRLA010A12 

► 

CT0024 

Trimmer C, ECRIAOI0A12 


CT0016 

Trimmer C, CV05A0601 


Ref, 

No, 

Part Code 

Part Name and Number 

LI 

QA0050 

Coll 5x5 1/4 T 

L2 

QA0036 

Coll 3x1.5 T 

L3 

OA0061 

Coil 110-7H2-440C 

L4 

OA0061 

Coil 110-7H2-440C 

L5 

QC0018 

Coil K3002 12NM 

L6 

QK0050 

Coil 5x5 1/4 T 

L7 

QA0O42 

CoiiaORSMlF 

L8 

QA0043 

Coil 30RBMIF 

L9 

OA0043 

Con 30R8MiF 

L10 

OC0039 

Coil NL322522T-1 ROM 

L11 

OK0045 

Coil 4x1 R2xOR6 

L13 

OK0036 

Coll 3x1,5 T 

L14 

QA004t 

Ca!l45SK IF 

L15 

QC0048 

Coil NL322522T 100K 

L16 

QC0020 

Coil K300425NH 

L17 

QC0020 

Coil K300425NH 

IC1 

XA0082 

1C,MC7808CT 

IC2 

XA007e 

1C, MS4959 

IC4 

XA0079 

IC,jiPC1241H 

FL1 

XF0005 

XF IL30.8M15A HC49rr 

FL2 

XCOOOl 

Ceramic F, CFW 465F 

D1 

XD0103 

Diode, ISS226TE85L 

03 

X00040 

Diode, DAN202Kr96 

D4 

XD0040 

Diode 

DS 

X00104 

Diode. 02CZ6.2YTE85L 

D6 

XD0041 

Diode, DAP202KT96 

D7 

XD0070 

Diode, ISS265 

Dd 

XD0070 

Diode. ISS265 

09 

XD0041 

Diode, DAP202KT96 

DIO 

XD0058 

Diode, ISS1B1 

Dll 

XD0040 

Diode, DAN202KT96 

D12 

X00040 

Diode, DAN202KT96 

D13 

XDOOdO 

Diode, RB4(X)DT96 

D14 

XD0080 

Diode, RB400DT96 

D15 

XD0040 

Diode. DAN202KT96 

D17 

XD0040 

Diode, DAN202KT96 

D1S 

XD0078 

Diode. DAN295KT96 

D20 

XL0011 

LED.TLG211 

Q1 

XE0013 

FET,3SK184STX 

02 

XE0002 

FET,2SK125 

03 

XE0014 

FET,3SK1B4RTX 

04 

XT0059 

Transistor, 2SC3082 

05 

XT0077 

Transfe1of,2SC3326ATEB5L 

06 

XT0061 

Transistor, 2SB1132T100Q 

07 

XT0061 

Transistor, 2SB1132T100Q 

08 

xuooie 

Digital Translsto/ DTC124EKT96 

09 

XU0018 

Digital Transistor DTC124EKT96 

010 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KT96R 

oil 

XT0037 

Transistor. 2SC2412KT96R 

013 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KT96R 

014 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KT96R 

01S 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KT96R 

016 

XT003e 

Transistor. 2S A1037KT96R 

017 

XT0030 

Transistor, 2SC3366T1 

Q1S 

XT0030 

Transistor, 2SC3356T1 

019 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KT96R 

020 

XT007e 

Transistor, 2SC3369 

021 

XTooe4 

Transistor, 2SD1761E 

022 

XT0037 

Transistor.2SC2412KT96R 

023 

XT0037 

Transistor,2SC2412KT9BR 

024 

XT0037 

Transistor,2SC2412KT96R 

02S 

XU00t2 

Digital T ransistor DTC114EKT96 

XI 

XQ0037 

XlalHC>49/u 12,8 MHz 

X2 

X00034 

Xtal HC49/U 30.4 MHz 

TH1 

Thermistor 

TD5A150D 

UHF VCO Unit 

R1 

RK0019 

ChlpR, MCR10E2HJ121E 


Ref, 

No, 

Part Code 

Part Name and Number 

R2 

RK0052 

ChipR,MCRl0EZHJ103E 

R3 

RK0056 

ChlpR,MCR10EZHJ223E 

R4 

RKOO10 

ChipR,MCRl0EZHJ101E 

RS 

RKOO20 

Chip R,MCRtOEZHJ471E 

R6 

RK0022 

Chip R,MCRtOEZHJ221E 
(DR-5105 only) 

R8 

RK0037 

ChlpR.MCRlOEZHJ152E 

R9 

RK0011 

ChipR.MCR10EZHJ470E 

R10 

RK0052 

ChipR, MCR10EZHJ103E 

R11 

RK0069 

ChpR, MCR10EZHJ104E 


RK0028 

ChipR, MCR10EZHJ471E 

1 

RK0022 

ChipR, MCR10EZHJ221E 
(0R-S70E onV) 

R14 

RKOOtl 

ChlpR,MCR10EZHJ470E 

R15 

RK0107 

ChipR.MCRIOEZHJOOOE 

R16 

RK0107 

Chip R.MCRIOEZHJOOOE 

R17 

RK0052 

Chip R,MCRtOEZHJ103E 

RIB 

RK0035 

Chip R,MCR10EZHJ102E 

R19 

RK0052 

ChipR. MCR10EZHJ103E 

Cl 

CU8016 

ChipC.C2012BlHl02K 

C2 

CU8028 

ChipC, C2012B1H103K 

C3 

CU0003 

Chip C. C2012CH1H020C 

C4 

CU00G9 

ChipC,C20l2CH1H080D 

C5 

CUOOH 

ChipC, C2012CH1H100D 

C6 

CU0061 

ChipC.C2012CH1H120J 

C7 

cuoo 2 g 

ChipC. C2012CH1H560K 
(DR-510T only) 

C7 

CU0008 

ChipC. C2012CH1H070D 
(DR-51 OE only) 

CB 

cueoie 

ChipC,C20t2BlHl02K 

C9 

CU0003 

ChipC,C2012CH1H020C 

CIO 

CU0009 

ChipC,C20l2CH1HOBOD 

C11 

CU0011 

ChipC, C2012CH1H100D 

C13 

CU6016 

ChipC,C2012B1H102K 

CU 

CU8016 

ChipC,C2012BlHl02K 

C15 

CU8016 

ChipC.C2012B1H102K 

C16 

CUB016 

ChipC,C2012BlHl02K 

C17 

CUOOOl 

ChpC,C2Ci12CH1HQR5C 

cie 

CUB016 

ChipC,C2012B1H102K 

C19 

CU0003 

ChipC.C2012CH1H020C 

C20 

CU8016 

ChipC, C2012B1H102K 

Q1 

XT0074 

Transistor2SC2759Tl 

Q2 

XE0010 

Tran9fetor2SK50eK52T1 

Q3 

XT0037 

Transistor 2SC2412KT9eR 

04 

XE0010 

Transistor2SK508K52Tl 

05 

XU(X>12 

Tran9l8torDTC114EKT96 

D1 

XD0100 

Varicap ISVI64T1 


XD0100 

Varicap ISVI64T1 

B 

XD0100 

Varicap ISVI64T1 

B 

XD0100 

Varicap 1SV164T1 

B 

XD0078 

Diode DAN235KT96 

TCI 

CT0022 

Trimmer C, ECRJA020E12W 

TC2 

CT0021 

Trimmer C, ECRJA010A12W 

LI 

OK0076 

Coil QK007e (DR-510T only) 

LI 

QK0039 

Coil QK0039(DR-S10E only) 

L2 

QK0039 

CoilOK0039 

L3 

QC0036 

CoilNL322S22T-R5eM 

L4 

QC0036 

CoilNL322522T-R56M 

L5 

QC0036 

Coi!NL322522T-R56M 

L6 

QC0036 

Coil NL322522T-R56M 

L7 

QC0036 

Con NL322522T-R56M 

LB 

QC0036 

Coil NL322522T-R56M 

Lg 

QC0022 

Coil K30063gNH 

L10 

QCOOlO 

Coil MLF3216E10OM (DR-51 OT only) 

L10 

QC0052 

Coil LER015TR56M (DR-51 OE only) 


RX-SW Unit 

R1 

RKooea 

ChipR,MCR10E2HJ473E 

R2 

RK0107 

ChipR, MCR10EZHJOOOE 

R3 

RK0107 

Chip R, MCR1OEZHJO0OE 

R4 

RK0107 

Chip R, MCR10EZHJOOOE 



3 


:) 
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Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

R5 

RK0107 

ChipR,MCRlOEZHJOOOE 

□ 1 

X0004Q 

Diode DAN202KT96 

02 

X00040 

Diode DAN202KT96 

03 

XD0041 

Diode DAP202KT96 

04 

X00105 

Diode 02CZ3.9XTE85L 

05 

XD0105 

Diode 02CZ3,9XTE85L 

Ct 

CS0043 

ChipTanlal, TMC1C105TR 

C2 

CS0049 

Chip Tanlal, TMCI Cl 05TR 

C3 

CS0049 

ChipTantal. TMC1C105TR 

Qi 

XU0019 

TransfetorOTAIlAYKTSS 

02 

XU0021 

Transistor FMC3T98 

Q3 

XU0019 

Transistor DTA114YKT96 

04 

xuooig 

Transistor DTA114YKT96 

APC Unit 

R1 

RK0039 

Chip R, MCR10EZHJ222E 

R2 

RK0035 

Ch'pR, MCR10EZHJ102E 

R3 

RK0037 

Chip R. MCR10EZHJ152E 

R4 

RK0062 

ChipR. MCR10EZKJ103E 

R5 

RK0052 

Chip R. MCR10EZKJ103E 

R6 

RKOOSO 

Chip R. MCR10EZHJ122E 

Cl 

CU6016 

ChipC,C2012B1H102K 

C2 

080084 

ChipTantal,TMClA155TR 

C3 

CU8024 

ChtpC,C2012B1H472K 

C4 

CU&016 

ChipC.C2012BlHl02K 

C5 

CU8024 

ChipC.C201281H472K 

C6 

CU8016 

Chip C, 0201281H102K 

Q1 

XU0020 

Transistor FMW1T98 

Q2 

XUD020 

Transistor FMW1T98 

Q3 

XU0038 

Transistor 2SA1037KT96R 

Lock SW Unit 

R1 

RK0045 

Chip R, MCR10EZHJ472E 

R2 

RK0045 

Chip R, MCR10EZHJ472E 

R3 

RK0045 

Chip R, MCR10EZHJ472E 

R4 

RK0045 

Chip R. MCR10EZHJ472E 

R5 

RK0045 

Chip R, MCR10EZHJ472E 

R6 

RK0052 

Chip R. MCR10EZHJ103E 

Cl 

CU80t6 

ChipC. C2012B1N102K 

C2 

CU80t6 

ChipC,C2012B1H102K 

01 

X00040 

Diode DAN202KT98. 

01 

XT0038 

T/ansistOf 2SA1037KT96R 

02 

XT0038 

Transistor 2SA1037KTg6R 

03 

XT0037 

Transistor 2SC2412KT96R 

IF Unit 

R1 

RK0069 

ChipR, MCR10E21HJ104E 

R2 

RK0069 

ChipR,MCR10EZHJ104E 

R4 

RK0042 

Chip R, MCR10EZHJ332E 

R5 

RK0038 

Chip R,MCRlOEZHJie2E 

C2 

CU8016 

ChipC.C2012BlHt02K 

C3 

CU0Q66 

ChipC,C2012CH1H330J 

C4 

CU8024 

ChipC,C2012B1H472K 

C5 

CU20Sd 

ChlpaC2012SL1H561J 

C6 

CU8024 

ChipC.C2012B1H472K 

C7 

CU8028 

ChipC.C2012BlHl03K 

C8 

CUB003 

ChlpC.C2012JFlEl04Z 

C9 

CU8003 

ChipC.C2012JF1E104Z 

CIO 

CU8003 

ChipC.C2012JFlEl04Z 

ICl 

XA0070 

IC,MC3361DT 

LI 

QC0D49 

CofLNL322522T*221K 

L2 

C3CD050 

Coil,NL453232T'102K 


Ref, 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

SQL Unit 

R1 

RK0069 

ChipR. MCR10EZJm04E 

R2 

RK0040 

Chip R, MCR10EZJH272E 

R3 

RK0039 

Chip R. MCR10EZJH222E 

R4 

RK0056 

ChipR, MCR10EZJH223E 

R5 

RK0042 

ChipR.MCRlOEZJH332E 

R6 

RK0048 

ChipR. MCRIOEZJHSeae 

R7 

RKD0S2 

ChipR.MCRlOEZJH103E 

R8 

RK0069 

Chip R. MCH10EZJH104E 

R9 

RK0045 

Chip R. MCR10EZJH472E 

RIO 

RK0079 

Chip R. MCR10EZJH474E 

R11 

flK0057 

Ch^D R, MCR10EZJH273E 

R12 

RK0056 

Chip R, MCR10EZJH223E 

R13 

RKooag 

Chip R, MCR10EZJH222E 

R14 

RK0061 

Chip R, MCR10EZJH393E 

R15 

RK0057 

Chip R, MCR10EZJHa73E 

R17 

BK0039 

Chip R. MCR10EZJH222E 

Cl 

cueoie 

ChipC.C2012B1H102K 

C2 

CU0066 

ChipC,C2012CHlH330J 

C4 

CU9015 

Chip C.32t6lE 0.1 ^FZ 

C5 

CU8038 

Chip C, CM31 eY5V 105Z25VAT 

C6 

CSQ06S 

Chip Tanlal. TMC1D684TR 

C7 

CU8035 

ChipC. C2012B1E333K 

C8 

CU8036 

ChipC. C2012B1E393K 

C9 

CU8030 

ChipC.C20t2BlHl53K ^ 

CIO 

CU8034 

ChipC, C2012B1E333K 

D1 

XD0103 

Diode ISS226TE8SL 

D2 

XD0041 

Diode 0APa02KT96 

Q1 

XT0037 

Transistor. 2SC2412i<T96R 

02 

XT0037 

Transistor. 2SC2412KT96R 

03 

XT0076 

Transtslor, 2SC32g5BTE85L 

04 

XT0076 

Transistor, 2SC3295BTE85L 

05 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KT96R 

06 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KT96R 

MIC Unit 

R1 

RK0053 

ChipR, MCR10EZHJ123E 

R2 

RK0062 

ChipR.MCRlOEZHJ473E 

R3 

RK0064 

Chip R.MCR10EZHJ563E 

R4 

RKOOie 

ChipR.MCRIOEZHJIOlE 

R5 

RK0071 

ChipR,MCRlOEZHJl54E 

R6 

RKOOed 

Chip n.MCRl0EZHJ104E 

R7 

RK0018 

ChipR.MCRIOEZHJIOlE 

R8 

RK0062 

ChipR.MCRlOEZHJ473E 

R9 

RK0062 

Chip R.MCRtOEZHJ473E 

RIO 

RK0030 

ChipR.MCRtOEZHJ56lE 

R11 

RK0074 

ChipR,MCRtOEZHJ274E 

R12 

RK0064 

Chip R. MCR10EZHJ563E 

R13 

RK0073 

ChipR.MCRlOEZHJ224E 

fl14 

RK0067 

Chip R. MCR10EZHJe23E 

R15 

RK0067 

Chip R. MCR10EZKJ823E 

R16 

RK0067 

Chip R. MCR10EZHJ623E 

R17 

RKOQSa 

ChipR. MCR10EZHJ103E 

RIB 

RK0107 

Chip R, MCRIOEZHJOOOE 

Cl 

CU8032 

ChipC, C2012B1E223K 

G2 

CU8038 

Chip C. CM3ieY5V105Z2SVAT 

C3 

CUe034 

ChipC, C2012aiE333K 

C4 

CUd032 

ChipC, C2012aiE223K 

C6 

CU8038 

Chip C, CM316Y5V105Z25VAT 

C7 

CU007t 

ChipC.C2Q12CH1H101J 

C8 

CU8021 

ChipC.C2012B1H272K 

C9 

CU803S 

Chip C,CM3ieY6Via5Z25VAT 

CIO 

Cl)0071 

ChipC,C2Q12CHlH101J 

Cit 

cueoi5 

ChlpC,C2012BlH82lK 

ICl 

XA0068 

IC.M5218FP-T0M 

1C2 

XA0068 

IC,M5218FP-T0M 

ARC Unit 

R1 

RK0039 

ChipR.MCRlOEZHJ222E 


Ref, 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

R2 

RK0035 

ChpR, MCR10EZHJ102E 

R3 

RK0037 

Chip R, MCR10EZHJ152E 

R4 

RK0052 

Chip R,MCRt0EZHJ103E 

R5 

RK0052 

Ch'f)R. MCRtOEZMJlOOE 

R6 

RK0035 

Chp R, MCR10EZHJ122E 

Q1 

XU0020 

Transistor. FMW1 T98 

02 

xuooao 

Transistor, FMWl T98 

03 

XTOO30 

Transistor, 2SA1037KT9eR 

Cl 

CU8016 

ChipC,C2012B1H102K 

C2 

CS0064 

Chip Tanlal. TMCIA155TR 

C3 

CU8024 

CbjpC,C2012BlH472K 

C4 

CU8016 

Chip C.C20l2BtHl02K 

C5 

CU8024 

Chip C, C2012B1K472K 

C6 

CU8016 

Chip C, C2012B1H102K 

VHF Drive Unit 

R7 

RKOOId 

Chip R. MCR10EZHJ101E 

R8 

RK0035 

Ch*pR. MCR10EZHJ102E 

RIO 

RK0014 

Chip R. MCR10EZHJ660E 

R11 

RK0038 

Ch*pR, MCR10EZHJ182E 

R12 

RK0028 

Ch'pR. MCR10EZHJ471E 

R13 

RK0Q10 

ChipR,MCR10EZHJ390£ 

R14 

RKOOOS 

Ch^ R, MCR10EZHJ220E 

R16 

RKooas 

Chip R. MCR10EZHJ331E 

R17 

RK0045 

Chip R, MCRtOEZHJ472E 

R19 

RK00S6 

Chip R.MCRtOEZHJ223E 

04 

XT0059 

Transistor, 2SC3082KT96Q 

05 

XT0071 

Transistor. 2SC3B37KTg6N 

LI 

QC0024 

Chip L, K3CX)860NH 

C3 

CU8028 

ChipC, C201281H103K 

C4 

CUd028 

ChipC,C2012B1H103K 

C5 

CU8016 

ChipC,C2012B1Hl02K 

C6 

CU0066 

ChipC, C2012CH1H330J 

C7 

CUBOas 

ChipC,C2012BlH103K 

C8 

CU8028 

ChipC.C2012B1H103K 

C9 

CU8028 

ChipC,C2012B1H103K 

CIO 

CU8016 

ChipC.C2012BlHlCI2K 

C11 

CS0049 

Chi3Tantal.TMC1C105TR 

C12 

CU0003 

ChipC, C2012CH1H020C 

VHF VCO Unit 

R1 

RK0018 

ChipR.MCRIOEZHJIOlE 

R2 

RK0056 

Ch^R.MCR10EZHJ223E 

R3 

RK0052 

ChipR.MCRl0EZHJlO3E 

R4 

RK0018 

Chip R. MCR10EZHJ101E 

R5 

RK0011 

Chip R.MCRt0EZHJ470E 

R6 

RK0027 

ChipR.MCR10EZHJ39lE 

R7 

RKooes 

Chip R. MCR10EZHJ104E 

R8 

flK0052 

Chip R, MCR10EZHJ1Q3E 

R9 

RK0037 

Chip R.MCR10EZHJ152E 

RIO 

RKooe? 

Chip R. MCR10EZHJB23E 

R11 

RK0073 

Chip R, MCR10EZHJ224E 

R12 

RK0011 

Chip MCR10EZHJ470E 

R13 

RKOOat 

Chip R, MCR10EZHJ181E 

R14 

RK004a 

Chip a MCR10EZHJ682E 

R15 

RK0052 

Chip R, MCR10EZHJ103E 

R16 

RK00S2 

Chip R. MCR10EZHJ103E 

R17 

RK0035 

Chip R. MCR10EZHJ102E 

01 

X00040 

Diode 0AN202KT96 

02 

XDOIfX) 

Varicap ISV164T1 

D3 

XD0101 

Varicap ISV166T1 

04 

XOO101 

Varicap ISV166T1 

D5 

XDCXm 

Diode iSStS3Tl 

01 

XT0075 

Transistor, 2SC2757T1 

02 

XE0010 

FET2SK5O0K52T1 

03 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KT96R 

04 

XE0011 

FET2SK5O0K51T1 
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Part Code 

Part Name and Nurrber 

QC0045 

Chip L. NL322522T-3R3M 

QK0042 

Coil 3x5ROxOR6 

QC0045 

Chip L. NL322522T-3R3M 

QC004S 

ChipL.NL322522T‘3R3M 

QK0041 

Coil 3x4R0x0R8 

QC0039 

Chip L.NL322522T.1 ROM 

CT0O21 

TrhrmerC, ECRJA010A32W 

CT0021 

Trimmer C, ECRJA010A12W 

CUB016 

Ch'pC,C2ai2B1H102K 

CUB016 

ChipC,C20t2BtH102K 

CU0004 

ChipC.C20l2CH1H030C 

CUB028 

ChipC,C2012BlHl03K 

CU0004 

ChipC.C2012CH1H030C 

CU0011 

ChipC, C2012CH1H100D 

CU0009 

ChipC, C2012CH1H0B0D 

CU0064 

ChipC, C201^CH1H220J 

CU0001 

Chip C, C2012CH1H0R5C 

CU0065 

Ch'pC, C201ZCH1H270J 

cuaoi6 

ChipC,C20128lHl02K 

CU0004 

ChipC, C2012CH1H030C 

CU8028 

ChipC,C2012B1H103K 

CU0004 

ChipC, C2012CH1H030C 

CU0061 

Ch'pC, C2012CH1H120J 

CU0066 

ChipC.C2012CH1H330J 

CU0060 

Ch’pC. C2012CH1H470J 

CU0O11 

ChipC.C20l2CH1H100D 

CUB016 

ChipC,C2012BlHt02K 

CU0060 

ChipC, C2012CH1H470J 

CU8016 

Ch’pC, C2012B1H102K 

cueoie 

ChipC, C2012B1H102K 

CE0196 

Chemical C,10MS5100 

VHF Main Unit 

XE0013 

FeT.3SK184STX 

XE0012 

FET,3SK131Vt1(V12)Tl 

XT0059 

Transistor, 2$C30e2KT96Q 

XTooet 

Transistor, 2SB1132T100Q 

XT0061 

Transistor, 2SB1132T100Q 

XU0018 

Transistor, DTC124EKT96 

XU0018 

Transistor, DTC124EKT96 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KT96R 

XT0081 

Transistor, 2SC2714Y 

XT0037 

Trans'istor, 2SC24t2KT96R 

XT0037 

Trans'istor, 2SC2412KT96R 

XT0038 

Transistor, 2SA1037KT96R 

XT0030 

Trans lslor.2SC3356T1 

XT0030 

Transistor. 2SC3356T1 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KT96R 

XT0078 

Transistor, 2SC3369 

XT0064 

Transistor, 2SD1761E 

XT0037 

Transistor. 2SC2412KT96R 

XT0037 

Transistor. 2SC2412KT96R 

XD0103 

Diode lSS226TEe5L 

XD0040 

Diode DAN202KT96 

XD0040 

Diode DAN202KT96 

XD0104 

Diode 02C26.2YTE85L 

XD0041 

Diode DAP202KT96 

3<D0070 

Diode ISS265 

XD0070 

Diode ISS265 

XD0041 

Diode DAP202KT96 

XD0058 

Diode ISS18tTE85L 

XD01X 

Varicap ISV164T1 

XDoiro 

Varicap ISV164T1 

XD0100 

Varicap ISV164T1 

XDtXMO 

Diode DAN202KT96 

X00040 

Diode DAN202KT96 

XDOOBO 

Diode RB400DTd6 

XD0080 

Diode RB400DT96 

XF0004 

XF1L10.7M15A49rr 

XC0001 

Cerarnic Fitter CFW455F 

XQ0037 

Xtal HC-49/U 12.8 MHz 


Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

X2 

XQ0033 

X'talHC-49/u 10.245 MHz 

TH1 

XS0004 

Thermistor TD5At50D 

IC1 

XAOO02 

IC, MC70O8CT 

1C2 

XAOO70 

1C, M54959P 

R1 

RK0047 

Chip R,MCR10EZHJ562E 

R2 

RK0052 

Chip R,MCR10EZHJ103E 

R3 

RK0056 

Ch’pR, MCR10EZHJ223E 

R4 

RKOO10 

Ch’pR, MCR10EZHJ101E 

R5 

RK0011 

ChlpR.MCRl0EZHJ470E 

R6 

RK0025 

Chip R,MCRlOE2HJ33tE 

H7 

RK0011 

Chip R.MCR10EZHJ470E 

R0 

RKO052 

ChipR, MCR10EZHJ103E 

R9 

RK0062 

Ch’pR. MCRtOEZHJ473E 

RIO 

RKOOll 

ChipR, MCR10EZHJ470E 

Rtl 

RK0O62 

Chip R. MCR10EZHJ473E 

R12 

RK0035 

Chip R,MCR10EZHJ102E 

R13 

RKOOOt 

Chip R.MCRIOEZHJIOOE 

R14 

RK0074 

Ch’p R. MCRfOEZHJ274E 

R15 

RK0018 

Chip R,MCRtOEZHJ1 DIE 

R16 

RKOO30 

ChipR. MCR10EZHJ182E 

R17 

RK0062 

Chip R. MCR10EZHJ473E 

R18 

RK0052 

ChipR. MCR10EZHJ103E 

R19 

RKOOt0 

Ch’pR. MCR10EZHJ101E 

R20 

RK0028 

Ch'pR, MCR10EZHJ471E 

R21 

RKOO10 

Chip R. MCR10EZHJ101E 

R23 

RK0038 

Chip R.MCR10EZHJ182E 

R25 

RKOO50 

Chip R.MCR10EZHJ333E 

R31 

RK0035 

ChpR, MCR10EZHJ102E 

R33 

RK0069 

Ch’pR. MCR10EZHJ104E 

R34 

RK0039 

ChipR. MCRtOEZHJ222E 

R35 

RKO107 

Chip R, MCRlOE2JtJOOOE 

R36 

RK0038 

Chip R,MCR 10 EZHJie 2 E 

R37 

RK0052 

Ch’pR, MCR10EZHJ103E 

R38 

RK0038 

Ch’pR, MCR10EZHJ1B2E 

R39 

RKCI035 

Chip R, MCRtOEZHJ102E 

R40 

RKD052 

Chip R, MCR)0EZHJ1D3E 

R41 

RKOO30 

Chip R. MCR10E2HJ182E 

R42 

RK0035 

Chp RMCRIOEZHJIOZE 

R43 

RKOOOl 

Chip R, MCR10EZHJ100E 

R44 

RK0045 

Ch’pR, MCR10EZHJ472E 

R45 

RK0062 

Ch’pR, MCR10EZHJ473E 

R46 

RK0062 

Ch’pR. MCR10EZHJ473E 

R47 

RK0062 

Chp R, MCR10EZHJ473E 

R48 

RK0062 

Chp R. MCR10EZHJ473E 

R49 

RK0062 

Chp R. MCR10EZHJ473E 

R50 

RK0048 

Chip R.MCR10EZHJ682E 

R51 

RK007B 

Chip R,MCR10EZHJ334E 

R52 

RK0044 

Chip R.MCR10EZHJ392E 

R53 

RK007a 

Chip R, MCR10EZHJ334E 

R54 

RK0044 

Ch’pR, MCR10EZHJ392E 

R55 

RKOOS6 

Ch'pR, MCR10EZHJ223E 

R58 

RK0018 

Ch'pR, MCR10EZHJ101E 

R59 

RKOOSe 

Ch’pR, MCR10EZHJ223E 

R60 

RK0052 

Ch’pR. MCR10EZHJ103E 

R62 

RKOOK 

Chp a, MCfll0EZHJt03E 

R63 

RK0062 

ChpR, MCR10EZHJ473E 

Re4 

RK0040 

Chp R, MCR10EZHJ272E 

R65 

RK0040 

Chp R. MCfl10EZHJ272E 

R66 

RK0050 

ChpR, MCR10E2HJ822E 

R67 

RK003d 

Ch’pR, MCRlOEZHJie2E 

R68 

RK0052 

ChpR, MCR10E2HJ103E 

R69 

RKoosa 

ChpR. MCRl0EZHJtO3E 

R70 

RK0045 

ChpR. MCR10EZHJ472E 

R71 

RK0056 

ChpR, MCR10EZHJ223E 

R72 

RK0052 

ChpR, MCRl0EZHJt03E 

R73 

RK0056 

ChpR.MCRlOEZHJ223E 

R74 

RKoors 

Chp R. MCftlOEZHJtOtE 

R75 

RK0035 

Chp R, MCR10EZHJ102E 

R76 

RKOO10 

Chp R, MCR10EZHJ101E 

R77 

RK003S 

ChpR. MCR10EZHJ102E 

R78 

RK0056 

Chp R. MCR10EZHJ223E 

R79 

RK0052 

ChpR.MCfl10EZHJ103E 

R80 

RKOOte 

Chp R, MCR10EZHJ101E 

R81 

RK0052 

ChpR. MCR10EZHJ1O3E 


Ref, 

No. 

Part Code 

Part Narrw and Number 

R82 

RKD052 

ChpR,MCR10EZHJl03E 

H89 

RK0018 

ChipR, MCR10EZHJ1O1E 

R90 

RK0038 

ChipR. MCRl0EZHJie2E 

R91 

RK0020 

ChipR, MCR10EZHJ151E 

R94 

RK0039 

Chp R, MCR10EZHJ222E 

R95 

RK2008 

Chp R. MCR50JZHJ220E 

R96 

RK0069 

ChpR, MCR50JZHJ1D4E 

R98 

RK0069 

ChpR.MCR50JZHJl04E 

R100 

RK0045 

ChipR.MCR50JZHJ472E 

R103 

RK0055 

ChpR,MCR50JZHJl83E 

R104 

RK0052 

ChipR,MCR50JZHJ103E 

Riog 

RK0035 

ChipR,MCR50JZHJl02E 

R110 

RKOoeg 

ChpR.MCR50JZHJ104E 

R111 

RKooe9 

Chp R. MCR50JZHJ1D4E 

Rt12 

RK0063 

Chp R. MCR50JZHJ104E 

R113 

RK0062 

Ch’p R. MCR50JZHJ473E 

R114 

RK0035 

Chp R, MCR50JZHJ102E 

R115 

BK0035 

ChipR,MCR50JZHJ102E 

R116 

RK0035 

ChlpR,MCR50JZHJ102E 

R11B 

RK0107 

ChipR.MCRBOJZHJOOOE 

H121 

RK0107 

ChipR, MCR50JZHJ0COE 

R122 

RK01D7 

Chp R,MCR10EZHJ000E 

R124 

RK0107 

ChpR.MCRIOEZHJOOOE 

R127 

RK0056 

ChpR,MCR10EZHd223E 

R128 

RK0057 

ChpR, MCR10EZHJ273E 

R129 

RKOOO0 

ChipR, MCR10EZHJ330E 

R13D 

RK0052 

ChpR.MCRl0EZHJ103E 

R131 

RK0052 

ChpR,MCR10EZHJl03E 

R132 

RK0056 

ChpR,MCR10EZHJ223E 

R133 

RK0052 

ChpR, MCR10EZHJtCX3E 

R140 

RK0107 

ChpR, MCR1DEZHJOOOE . 

R141 

RK0035 

ChpR. MCR10EZHJ102E 

R142 

RD0116 

R, R2DR02J1RO 

R143 

RK0039 

ChpR,MCR10EZHJ222E 

Rt44 

RK0107 

ChpR.MCRlOEZHJDOOE 

LI 

QA0038 

Coil, 114M RF 

L2 

QAoosa 

Coil, 114M RF 

L3 

QA0053 

Coil, 144M 

L4 

QA0053 

Coil, 144M 

L5 

QA0054 

Coll, 144M 

L8 

QA0037 

Coil, 144 MTC 

L7 

QA0039 

Coil,10R7M IF 

L8 

QA0039 

Coil. 10R7M IF 

L10 

QA0041 

Coil.455KIF 

L11 

QL0007 

Choke Coil, 1R6MH R6A 

LI 3 

QC0045 

Ch’p L, NL322522T-3R3M 

Lt4 

QC0034 

Ch’p L, NL322522T-R39M 

L15 

QK0032 

CoiL3x4T 

Lie 

QK0042 

Coil. 3x5ROxOR6 

Cl 

CU0066 

Ch’pC,C2012CH1H330J 

C2 

CU0061 

ChpC, C2012CH1H120J 

C3 

CU0009 

ChpC, C2012CH1H080C 

C4 

CU0010 

Chp C, C2012CH1H090D 

C5 

cueoie 

ChpC.C2012B1H102K 

C6 

cusote 

Ch’pC, C2012B1H102K 

C7 

CU8028 

Ch’pC,C2012BlHl03K 

C0 

CU8016 

ChpC,C2012B1H102K 

C9 

cueoie 

ChpC.C2012BlH102K 

CIO 

CUe028 

ChpC,C2012BlHl03K 

C11 

CU0005 

ChpC, C2012CH1HD40C 

C12 

CU0062 

Ch’pC,C2012CHlHl50J 

C13 

GU8016 

ChpC.C2012B1H102K 

C14 

CU8028 

ChpC,C2012B1H103K 

C15 

CU0006 

ChpC.C2012CHlH050C 

C16 

cueoie 

ChpC,C2012B1H102K 

C17 

CUB028 

ChpC, C2012B1H10aK 

CIS 

CU&028 

ChpC,C2012BlHl03K 

C19 

CU8028 

ChpaC2012B1H103K 

C20 

CU801S 

ChpC,C2012B1H102K 

C21 

CE0064 

ChemPal C, 10 V 47 jiF MS9 

C22 

CU2Q7a 

ChpC, C2012SL15tJ 

C23 

CU802d 

ChpC,C2012B1H103K 

C25 

CU0066 

ChpC.C2012CH1H330J 

C27 

cueoie 

ChpC,C2012B1H102K 

C32 

cueoo3 

ChpC. C2012JF1E104Z 


- 6 ^ 



Ref. 

. No, 

Part Code 

C33 

CU8003 

C34 

CU8028 

C3S 

CU8016 

C36 

CU8016 

C37 

CE0064 

C38 

CU8034 

C39 

CE0064 

C40 

CU8038 

C41 

cuao 2 a 

C42 

CE0064 

043 

cueo 2 e 

C44 

CE0030 

045 

CS0049 

C46 

CE0064 

C47 

CU8016 

C48 

CU8028 

C49 

CU8028 

C50 

CU8O20 

C51 

CU0OO3 

C53 

CUB02B 

C54 

CU0064 

C55 

CU0043 

C56 

CU0071 

C57 

CU0071 

C59 

CQ0007 

C60 

CU0071 

C6t 

CU2051 

C62 ' 

CU8019 

C63 

CU802d 

C65 

CU8016 

C67 

CU8028 

C68 

CQOOO0 

C69 

CS0049 

C70 

CE0199 

C72 

CU0066 

C73 

CU8016 

C74 

CU0066 

C75 

CU8028 

C76 

CUOOtl 

C77 

CU8016 

C78 

CU0011 

C79 

CU8O20 

C8G 

CU2051 

C81 

CU8016 

Cd2 

CU8028 

CB4 

cueo 2 e 

ces 

CU8028 

C93 

CE0051 

C96 

CE0125 

C97 

CE0030 

C98 

CU0O16 

ClOO 

CU0O16 

ctoi 

CE0030 

C102 

CU8016 

Cl 03 

CE0199 

0104 

cueo 28 

0105 

CU0O16 

0106 

CU8016 

0107 

CU8ai6 

0108 

CU8016 

0109 

cuaoi6 

0113 

CU8028 

0114 

CU0006 

0115 

CU0061 

0116 

CU0006 

0117 

cuooet 

0118 

CU0064 

0119 

CU8028 

0120 

CS0033 

0121 

cuaoi6 

0141 

CU0071 

0142 

CU0071 

0143 

CU0071 

0144 

CU0071 

TC2 

CT0023 

TC3 

CT0025 


Pari Name and Number 


ChipC, C2012JF1E104Z 
Chip C.C20t2BlHl03K 
Chip C, C20t2BlHl02K 
ChipC,C20t2BtH102K 
Chemical C, tO V 47 pF MS9 
ChpC,C2012BtE333K 
Chemical C,lOV47jiF MS9 
Chp C. CM316Y5V105Z25VAT 
ChpC,C2012BiH103K 
Chemica) C, 10 V 47 ^F MS9 
ChipC, C2012B1H103K 
Chemica)C,16V10jiF MS7 
ChpTantai, TMC1C105TR 
Chemica) C, 10 V 47 jiF MS9 
ChpC.C2012B1H102K 
ChpC, C2012B1H103K 
ChpC,C2012B1H103K 
ChipC. C2012B1H103K 
ChipC, C2012JF1E104Z 
ChipC, C2012BtHl03K 
ChpC, C2012CH1H220J 
ChipC, C2012CH1H221K 
ChipC, C2012CHtH101J 
ChipC, C2012CHtHl0lJ 
FiimC, 50F2M473K 
ChipC,C2012CHlHl0tJ 
Ch;pC,C2012SL471K 
ChipC,C2012BlHl82K 
ChipC,C2012B1H103K 
Chip C, C2012B1H102K 
Chip C, C2012B1H103K 
Film C, 50F2M6e3K 
ChpTantai.TMClCl05TR 
Chemica) C, 16 V 100 fiF MS7 
ChpC,C2012CHlH330J 
Ch*pC.C2012B1H102K 
ChpC, C2012CHtH330J 
ChpC,C2012B1H103K 
ChipC,C2012CH1H100D 
ChipC,C20t23tH102K 
ChipC,C2012CH1HtOOD 
Chip C,C2012B1M103K 
ChipC,C2012SL471K 
ChipC,C2012BlHl02K 
Chip C, C20t2B1H103K 
Chip C, C20t2BtHl03K 
ChipC,C20t2BtH103K 
ChemicafC, 16 V 1000 pF MS16 
Chemical C, 25 V 4.7 }iFMS7 
ChemicalC, 16 V lOpF MS7 
ChipC,C2012B1H102K 
ChipC, C2012B1H102K 
Chernies^ C, 16 V lOpF MS7 
ChipC, C2012B1H102K 
Chemical C, 16 V100 pFMS7 
Chip C, C2012B1H103K 
Chip C, C2012B1H102K 
ChpC,C2012BlH102K 
Chip C, C2012B1H102K 
Chip C, C2012B1H102K 
Chip C, C2012B1H102K 
ChipC, C2012B1H103K 
Chip C, C2012CH1H050C 
ChipC.C2012CH1H120J 
Chip C, C2012CH1H050C 
Chip C, C2012CH1H120J 
ChipC, C2012CH1H220J 
ChipC, C2012B1H103K 
Chip Tantal, TMC1A225TR 
ChipC,C2012BlHl02K 
ChipC, C2012CH1H101J 
ChipC, C2012CH1H101J 
ChipC. C2012CmH1Q1J 
ChipC, C2012CH1H101J 

Trimrrrar C. ECRLA006A12 
Trimmer C, ECRLA020E12 


Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

TC4 

CT0025 

Trimmer C, ECRLA020E12 

VR1 

RH0043 

VRVM6CK-PV-1S501B 


RH0044 

VRVM6CK-PV-1S103B 


RH0044 

VRVM6CK-PV-1S103B 

VR4 

RH0046 

VRVM6CK-PV-1S503B 

VR5 

RH0046 

VRVM6CK-PV-1S503B 

VR6 

RH0044 

VRVMeCK-PV.1S103B 

VR7 

RH0045 

VRVM6CK-PV-1S303B 

1750 Hz Tone Burst Unit 

02 

CU8003 

ChipC, C2012JF1E 

03 

CUOOSt 

ChipC, C2012CH1H471K 

04 

CU8005 

ChlpC.C2012B1H222K 

C5 

CU8016 

ChpC,C2012B1H102K 

06 

cue 028 

ChipC, C2012B1H103K 

C7 

CS004g 

Chp Tantal, TMC1C105TR 

C8 

CU8016 

ChipC, C2012B1H102K 

eg 

csooso 

Chip Tantal, TMCt A475TR 

CIO 

CU0011 

ChipC,C2012CH1H100D 

C11 

CU0011 ' 

ChpC,C2012CH1KlOOD 

C12 

CU8016 

ChlpC.C2012B1H102K 

R1 

RK0079 

Chip R.MCR10EZHJ474E 

R2 

RKOOe2 

Chip R.MCfl10EZHJ473E 

R3 

RK0069 

Chip R, MCR10EZHJ104E 

R4 

RK0066 

Oh'ip R. MCR10EZHJ223E 

HS 

RK0052 

Chip R, MCR10EZHJ103E 

R7 

RK0107 

Chip R. MCR10EZHJOOOE 

R8 

RK0107 

ChipR, MCR10EZHJ000E 

R9 

RK0086 

Ch'pR, MCR10EZHJ105E 

RIO 

RK0107 

ChipR,MCRlOEZHJOOOE 

R11 

RK0062 

ChipR.MCRtOEZHJ473E 

R12 

RK0018 

ChipR.MCRiOEZHJIOIE 

R13 

RK0035 

Chip R, MCR10EZHJ102E 

R14 

RK0035 

ChipR.MCRl0EZHJ102E 

R15 

RK0062 

Chip R, MCR10E2HJ473E 

R16 

RK0107 

Chip R, MCR10EZHJ000E 

R17 

RK0107 

Chip R, MCRtOEZHJOOOE 

Ria 

RK0062 

ChipR. MCR10EZHJ473E 

R19 

flK0107 

Chip R, MCR1QEZHJOOOE 

VR1 

RH0031 

VR.CVR42A-103AW1D 

Q1 

XT0037 

Transistor, 2SC2412KT96R 

Q2 

XTOO30 

Trartsbtor, 2SA1037KT96R 

XI 

XQ0021 

XTal DSMAT 3.58 MHz 

IC2 

XA0084 

1C. MPD4020BG-Tt 

fC3 

XAOOaS 

1C, MPD4069BaT1 

Tone Squelch Unit 

R1 

RK0062 

Chip R, MCR10EZHJ473E 

R2 

RKOOe2 

Chip R. MCR10EZHJ473E 

R3 

RK0039 

Chip R, MCR10E2HJ222E 

R4 

RK0073 

Chip R, MCR10EZHJ224E 

R5 

RK0062 

Chip R, MCR10EZHJ473E 

R6 

RK0031 

Chip R. MCR10EZHJ681E 

R7 

RK00S2 

Chip R. MCR10EZHJ103E 

R8 

RK0052 

Chip R, MCR10EZHJ103E 

R9 

RK0039 

Chip R. MCR10EZHJ222E 

Rio 

RK0086 

Chip R, MCR10EZHJ105E 

R11 

RK00e2 

Chip R. MCR10EZHJ473E 


RK0022 

Chip R. MCR10EZHJ221E 


RK00S2 

Chip R, MCR10EZHJ103E 

R14 

RK0060 

Chip R, MCR10EZHJe22E 

R15 

RK0039 

Chip R, MCR10EZHJ222E 

R16 

RK0071 

Chip a MCR10E2HJ154E 

R17 

RK0053 

Chip R, MCR10EZHJ123E 

R18 

RK0050 

Chip R. MCR10EZHJ822E 

R19 

RK0035 

Ch^ R, MCR10EZHJ102E 



R2 

RK0048 

Ra 

RK0054 

R4 

RK004S 

RS 

RK0028 

R6 

RK0052 

R7 

RKOeW 

RS 

RK0062 

R9 

RK00S4 

RIO 

RK0028 

R11 

RK0020 

R13- 

RK0045 

R14 

RK0054 

R15 

RKoose 

R16 

RK0026 

R17 

RK0054 

R18 

RK0062 

R19 

RK0025 

R20 

RK0039 

R21 

RK0039 

R22 

RK0056 

R23 

RK0054 

R24 

RK0037 

R25 

RK0031 

R26 

RK0048 

R27 

RK0056 

R28 

RK003S 

R31 

RK0011 

R32 

RK0052 

D1 

XD0078 

02 

XD0078 

XI 

XQ0031 

Q1 

XT0030 

02 

XT0030 

03 

XT0030 

04 

XT0030 

05 

XT0030 

06 

XT0030 

TCI 

CT0020 

TC2 

1 CT0020 


Crystal Converter Unit 


Chip R. MCR10EZHJ6B2E 
ChipR, MCR10EZHJ163E 
ChipR, MCR10EZHJ472E 
ChipR, MCR10EZHJ471E 
ChipR, MCR10EZHJ103E 
Chip R, MCR10EZHJ272E 
Ch^R, MCR10EZHJ473E 
ChipR, MCR10EZHJ153E 
ChipR, MCR10EZHJ471E 
ChipR, MCR10EZHJ151E 
ChipR, MCR10EZHJ472E 
ChipR, MCR10EZHJ1S3E 
ChipR, MCR10EZHJ333E 
ChipR, MCRlOEZHJ33tE 
ChipR, MCR10EZHJ153E 
ChipR, MCR10EZHJ473E ' 
ChipR, MCR10EZHJ331E 
ChipR, MCR10EZ}HJ222E 
ChipR, MCR10EZHJ222E 
ChipR, MCR10EZHJ223E 
ChipR. MCR10EZHJ1S3E 
ChipR, MCR10EZHJ152E 
ChipR, MCR10EZHJ681E 
ChipR, MCR10EZHJ682E- 
ChipR, MCR10E23HJ223E 
Chip R, MCR10EZHJ102E 
ChipR, MCR10EZHJ470E 
ChipR, MCR10EZHJ103E 

Diode, DAN235KT96 
Diode, DAN235KT96 


XQ0031 XTal UM-1 57.7777 MHz 


Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Transistor, 
Trans blof, 
Transbiof, 


2SC3356T1 

2SC335aT1 

2SC3356T1 

2SC3356T1 

2SC3356T1 

2SC3356T1 


Trimmer C,CV38A2001 
Trimmer C.CV38A2001 




























Part Code 

Part Name and Number 


CT0020 

Trimmer C. CV38A2O01 


CT0017 

Trimmer C, CV38A0301 


CTCX>17 

Trimmer C.CV3aA0301 


CT0017 

Trimmer C,CV38A0301 


CT001B 

Trimmer C,CV3eA06Q1 


CTCX)19 

Trimmer C.CV38A1001 


CT0019 

Trimmer C,CV38A1001 


CU0064 

ChipC,C2012CHlH220J 


CU0009 

ChpC,C20t2CH1H080D 


CU0060 

ChipC, C2012CHtH470J 


CU0002 

ChpC, C2012CK1H010C 


CU0060 

ChipC, C2012CHim7QJ 


CU0004 

ChipC, C2012CHtH030C 


CU8016 

Chip C, C2012B1H102K 


CU0071 

ChpC,C2012CH1H101J 


CU0064 

Ch*pC,C2012CHlH220J 


CU0002 

ChpC, C20l2CHtH010C 


CUB02B 

Ch^C.C2012BlHlD3K 


cuooes 

ChipC,C2012CH1Hie0J 


CU0002 

ChipC, C2012CH1H01CXJ 


cuaote 

Ch^C,D2012BlH102K 


CU8016 

ChipC. C2012B1H102K 


CUd026 

ChlpC,C2012B1H103K 


CU0006 

ChpC, C2012CH1H050C 


CU00O3 

ChipC, C20t2CHlH020C 


CU0003 

ChipC. C2012CH1H020C 


CU0006 

ChipC, C2012CH1H050C 


CUCXJOl 

ChipC, C2O12CH1H0R5C 


CU0051 

ChipC, C2012CH1H471K 


CU0006 

ChipC. C20t2CH1H050C 


CUB016 

ChipC, C2012BlHt02K 


CU0009 

Ch*pC, C2012CH1H080D 


CU0071 

ChpC. C2012CHlHt01J 


cuooee 

ChipC, C2012CH1H330J 


CU0062 

ChipC. C2012CH1H150J 


cuooet 

Chi)C,C20t2CHlHl20J 


CU0004 

ChpC. C2012CH1H030C 


CU0061 

ChipC, C2012CH1H120J 


CU8016 

ChpC.C2012B1H1C2K 


CUCXXM 

ChpC. C2012CH1H030C 


cueoi6 

ChipC,C2012BlHlCl2K 


cudoie 

ChpC, 02012B1 HI 02K 


CUe02B 

Chip C,C201281H103K 


CUB028 

ChpC, 0201281H1C3K 


CUd028 

Ch'pC,C2012B1H1C3K 


QK0037 

Coii, 3X2.5T 


QK0037 

Coii. 3x2.5T 


QA0046 

Coit,30ReMiF 


QK0036 

Coil, 3x1.5T 


QKD036 

Coil, 3x1.5T 


QK0005 

Coil, 3x3T 


QA004S 

Coli.SBMOSC 


QA0047 

Coil. 177MTC 


QA0047 

Coil, 177MTC 


RDOtoe 

JPW01 R-Ot 


RD0108 

JPW01 R^1 

UHF PA Unit 

- 

RD1008 

R,1/2W 150ft 


R00052 

R, 1/4W10KR20 


CUfiOSI 

Chip C, C2012CH1H471K 


CE0044 

Chemicai C, 18 VIOpF MSS 


CU0051 

Cb^C,C2012CH1H47lK 


CF0044 

ChemicalC,16V10KFMS5 


CU70U 

Ch'pC.UC232H0060D.T 


CU0051 

ChpC,C2012CH1H47lK 


CU0051 

Ch-pC,C2012CH1H47tK 


CC5014 

Ceramic C, HM60SJSL040C 


CU0005 

Chip C, C2012CH1H040C 


CC5019 

Ceramic C. HM60SJSL150J 


CC5020 

Ceramic C. HM60S JSLIBOJ 


CC5021 

Ceramic C. HM60S JSL220J 


CC0101 

Ceramic C. 50 V 0.5 pFCH 


Ref. 

No. 

Pari Code 

Part Name and Number 

C14 

CLI0051 

ChipC. C20t2CH1H47lK 

C15 

CC5014 

Ceramic C. KM60SJSL040C 

C16 

CU7018 

ChipC, VC232H0180J-T 

C17 

CC5014 

Ceramic C, HM60SJSL040C 

C18 

CU0051 

ChpC,C2012CHlH471K 

C19 

CU0051 

Ch'pC, C2012CmH471K 

C21 

CU0002 

ChipC, C2012CH1H010C 

C25 

CU8018 

ChipC,C2012B1H102K 

C26 

CU0005 

ChpC,C2012CH1H040C 

(DR-5t0eoniy) 

VR1 

RH0049 

VR.TM64K2PV101B 

LI 

QK0O44 

Coii, 3x9R5xOR5 

L2 

QK0038 

Coii, 3x1 R5X0R7 

L3 

QK0040 

Coii, 3x3R5xOR6 

L4 

QK0038 

Coil, 3x1R5xOR7 

L5 

QK0038 

Coii, 3x1 R5xOR7 

L6 

QC0051 

inductor FL4H1R0 

Ol 

XA0077 

iC.M577eaM 

D2 

XD0106 

Diode, UM9401 

D3 

XDQ014 

Diode. Mi308 

D4 

XD0102 

Diode, ISS101 

D5 

XD0102 

Diode, iSSIOI 

VHF PA Unit 

R1 

RD100B 

R, 1/2 W 160ft 

R2 

RD0054 

R. 1/4Wl5kft 

Cl 

CE0044 

Chemical C, 16 V lOjiF MSS 

C2 

CE0044 

Chemical C. 16 VtO^F MSS 

C3 

CC5002 

CeramicC.SOOVIOpFSL 

C4 

CC5020 

Ceramic C, HM60SJSL1 BOJ 

C5 

CC5025 

Ceramic C, HM60S JYB102K 

C6 

CC5020 

Ceramic C,HM60SJSL180J 

C7 

CC5023 

Ceramic C, HM60SJSL390J 

CS 

CC0102 

Ceramic C, 50 V1 pF CH 

09 

CC5003 

Ceramic C, 500 V 33 pF SL 

CIO 

CC0102 

Ceramic C, 50 V 1 pF CH 

C11 

CC5021 

Ceramic 0, HM60S JSL220J 

C12 

CU8016 

Ch’pC.C2012B1H102K 

C13 

cusots 

ChipC, C20t2B1H102K 

C14 

CU8016 

ChpC, C2012BtH102K 

CIS 

CU8016 

ChipC, C2012B1H102K 

CIS 

CUBOIS 

ChipC,C2012B1H102K 

Dt 

XDOt07 

Diode, G3B 

D2 

XD0106 

Diode, UM9401 

D3 

XD0014 

Diode, Ml 308 

D4 

XD0095 

Diode, 1S2472 

D5 

XD0095 

Diode, 1S2472 

iCl 

XA0043 

iC, M67726 

LI 

QK0044 

Coil, 3xgR5xOR5 

L2 

QK0031 

Coil, 3x6T 

L3 

QK0041 

Coil, 3x4ROxOR8 

L4 

QK0044 

Coil, 3x9R5xOR5 

L5 

QK0041 

Coil, 3X4R0X0R8 

L6 

QK0041 

Coil, 3x4ROxOR8 

L7 

CXX)051 

Inductor, FL4H1R0 

VR1 

RH0049 

VR,TM64K2PU101B 

Duplexer Unit 

R1 

RK0039 

Ch^R, MCR10EZHJ222E 

R2 

RK0069 

Chp R, MCR10EZHJ1WE 

R3 

RK0069 

Ch^ R, MCR10EZHJ104E 

Cl 

CC5022 

Ceramic C. HM&OS J SL270D 

C2 

CC5022 

Ceramic C, HMS0SJSL270D 

C3 

CU7012 

Ch^C, UC232H0040C-T 

04 

CU0051 

Ch’pC, C2012CH1K471K 


Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

C5 

CU0051 

Ch’pC,C20l2CHlH47lK 

C6 

CC5016 

Ceramic C. HM60SJSL080D 

C7 

CC5015 

Ceramic C, HM60S JSL060D 

C8 

CC5015 

Ceramic C, HM60SJSL060D 

C9 

CU0011 

Ch^C,C2012CH1H100D 

CIO 

CU0051 

Ch'pC, C2012CH1H471K 

C11 

CS0049 

Ch'pTanlal, TMC1C105TR 

C12 

CU8016 

ChipC,C20l2BlHl02K 

C13 

CU0005 

ChpC.C20t2CHlH(M0C 

LI 

OK0055 

Coil. 3 x6TxO.B 

L2 

QK0055 

CoiJ.3x6TxO,8 

L3 

QK0054 

Coil, 3x1.75TX0.8 

L5 

QK0054 

Coil, 3x1.751x0.0 

L6 

OK0054 

Coil, 3x1.751x0.8 

RL1 

ULoooe 

Relay. AG201344 

Q1 

XT0037 

T ran sis tor, 2SC2412KT96 R 


Dual Control Unit 

R1 

RK0035 

Ch|) R. MCR10EZHJ102E 

R2 

RK0062 

Ch*pR,MCR10EZHJ473E 

R3 

RK0062 

Chp R.MCRt0EZHJ473E 

R4 

RK0052 

Chip R. MCR10EZHJ103E 

R5 

RK0018 

ChpR, MCR10E2HJ101E 

R6 

RKCX)67 

Ch*pR, MCR10EZHJ829E 

R7 

RK0071 

ChlpR.MCR10EZHJl54E 

Re 

RK0067 

ChpR,MCR1OEZHJ023E 

R9 

RK0059 

Chip R.MCR10EZHJ333E 

RIO 

RK0052 

ChipR, MCR10EZHJ103E 

R11 

RK0062 

ChpR, MCR10EZHJ473E 

R12 

RK00e2 

ChipR,MCRl0EZHJ473E 

R13 

RK0062 

ChipR,MCR10EZHJ473E 

R14 

RK0062 

Chip R. MCR10E2HJ473E 

R15 

RK0062 

Chip R. MCR10EZHJ473E 

R16 

RK0062 

Ch’pR,MCR10EZHJ473E 

R17 

RK0062 

Chip R,MCR10EZHJ473E 

RIB 

RK0062 

Chip R,MCR10E2KJ473E 

R19 

RK0062 

Chip R, MCR10EZHJ473E 

R20 

RK0062 

ChipR, MCR10E2HJ473E 

R21 

RK0062 

Chip R. MCR10EZHJ473E 

R22 

RKOOe2 

Ch’pR, MCR10EZHJ473E 

R23 

RK0062 

Ch'pR, MCR10EZHJ473E 

R24 

RK0062 

Ch^ R,MCR10EZHJ473E 

R25 

RK0062 

Chp R.MCR10EZHJ473E 

R26 

RK0O45 

ChipR, MCR10EZHJ472E 

R27 

RK0070 

Chip R. MCR10EZHJ124E 

R28 

RK0070 

Chi^R, MCR10EZHJ124E 

R29 

RK0070 

Ch'pR. MCR10EZHJ124E 

R30 

RK0070 

Chip R,MCR10EZHJ124E 

R31 

RK0062 

Ch^ R, MCR10EZHJ473E 

R3S 

RK0052 

Chip R, MCR10EZHJ103E 

R36 

RK0052 

Ch'pR. MCR10EZHJ103E 

R37 

RK0045 

ChipR.MCR10E2HJ472E 

R38 

RKOoea 

Chip R,MCR10EZHJ104E 

R39 

RK003$ 

Chip R, MCR10E^J102E 

R42 

RK0069 

Ch^ R. MCR10EZHJ104E 

R43 

RK1035 

ChipR,MCRl8EZHJ102E 

R44 

RK0052 

Chip R,MCRt0EZHJ103E 

R47 

RKOO10 

Chip R, MCR10EZHJ101E 

R4e 

RK0062 

Ch|) R. MCR10EZHJ473E 

R49 

RK0062 

Chp R, MCR10EZHJ473E 

R50 

RK0038 

Chip R,MCRtOEZHJ162E 

R51 

RK0038 

ChipR, MCR10EZHJ182E 

R52 

RK0038 

Chip R. MCR10EZHJ162E 

R53 

RKOO30 

Chip R. MCR10EZHJ182E 

R54 

RK003B 

Chip R. MCR10EZHJ182E 

R55 

RK1039 

ChipR.MCR18EZHJ222E 

R56 

RK0035 

Chip R,MCRiaEZHJl02E 

R57 

RK0107 

Chp R.MCRtOEZHJOOOE 
(DR-510T onV) 

R58 

RK0035 

ChpR,MCRl0EZHJ102E 

R59 

RK0035 

Chip R, MCR10EZHJ102E 

R60 

RK0035 

Chip R. MCR10E2HJ102E 

R61 

RK0O35 

Ch'pR, MCR10EZHJ102E 

R62 

RK0035 

Chip R. MCR10EZHJ102E 





I 
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Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

C1 

CU0071 

ChipC, C2012CH1Ht01J 

C2 

CU8016 

aiipC.C20128lHl02K 

C3 

CU8016 

Ch^)C.C2012B1Hl02K 

C4 

CUB016 

ChlpC,C2012BlHl02K 

C5 

CU8016 

ChipC.C2012BlHl02K 

C6 

CU0O16 

ChvC,C20l2B1H102K 

C7 

CU8016 

Ch9C,C2012BlHl02K 

C8 

CU0O16 

ChpC,C2012B1H102K 

C9 

cueoi6 

ChipC.C2012BlHl02K 

C10 

CU8016 

ChpC,C20l2B1Hl02K 

C14 

CU8016 

ChipC,C2O12BlHl02K 

C15 

CU8016 

Ch^C.C2012B1H102K 

C16 

CU8016 

ChipC.C2012B1Hl02K 

C17 

CE0057 

Chemical C. 6,3 V 330 MS9 

C10 

CU0O28 

ChipC.C2012B1H103K 

C19 

CE0044 

Chemical C. 16VtOnF MSS 

C21 

CUe024 

ChipC,C2012B1H47lK 

C22 

CS0051 

Chip Tantal. TMC1C106TR 

C23 

CUe038 

Chip C. CM316Y5V105Z25VAT 

C24 

CS0051 

Chip Tantal. TMC1C106TR 

C26 

CU0071 

ChipC, C2012CH1Ht01J 

C27 

CU0071 

ChipC. C2012CHlHt01J 

C2e 

CU(X)71 

ChipC.C2012CH1Hl01J 

C29 

CU8016 

ChipC.C20128lHl02K 

C30 

CU8016 

Ch’pC.C201281H102K 

C31 

cueoi6 

ChpC.C20128lHl02K 

C32 

CU8016 

ChipC.C201281H102K 

C33 

CU8016 

Ch|pC,C2012BtHl02K 

C34 

cuaoie 

Ch*pC,C2012BlHl02K 

C35 

CU8016 

Ch'pC.C2012B1Hl02K 

C36 

CU8016 

ChpC.C2012BlHl02K 

C30 

CU8016 

ChpC,C2012B1H102K 

C39 

CU80t6 

Ch^C, C2012B1H102K 

C40 

cueote 

ChpC, C2012B1H102K 

PL1 

EP0004 

LafTip.BQ031*30674A 

PL2 

EP0004 

LafTip,BQ031-30674A 

PL3 

EP0004 

lamp.BQ031-30674A 

PL4 

EP0003 

lamp.8Q031-30403A 

PL5 

EP0003 

UrTip,8Q031-30403A 

VR1 

RV0010 

Volume, EVU-F2AF20B54 

VR2 

RV0009 

Volume, EVU-F2AF20BU 

VR3 

RV0036 

Volume. CVR^2A-102AW1 D 

SWl 

UQ0011 

PushSW.ESB-64801 

SW2 

U00011 

PushSW.ESB-64801 

SW3 

UQOOt3 

TactSW. EVQ QEC-04K 

SW4 

UQOOt3 

TaciSW.EVQ-QEC-CMK 

SW5 

UQ00t3 

TactSW. EVQ-QEC.04K 

SW6 

UQ0013 

TactSW.EVQ-QEC-04K 

SW7 

UQ0013 

TactSW,EVQ-QEC-04K 

SW6 

UQO013 

TactSW. EVQ-QEC-tXK 

SW9 

UQ0013 

TactSW. EVQ<IEC-04K 

SW10 

UQ0013 

TactSW. EVQ-QEC-04K 

SW11 

UQ0013 

Tact SW. EVQ-aEC-04K 

SW12 

UQ0013 

TactSW, EVQ<IEC-04K 

IC1 

XA0072 

IC.MS8B543-142M 

IC2 

XA0022 

IC.MBL82C43PF 

IC3 

XA0033 

1C. MPC393G.T 

IC4 

XA0074 

tC. AN8006 

ICS 

XA0073 

1C. MN1280-T 

FAR1 

XBOOOl 

FAR.C4CA03580000K01 

D3 

XD0061 

i Diode, DA204KTd6 

D4 

XD0040 

Diode, DAN202KT96 

D6 

XD0040 

Diode. DAN202KT96 

LE01 

XL0020 

LED,TLG211 

02 

XU0015 

Transistor. DTC144TK T96 

Q5 

XT0088 

Transistor. 2SA1213Y 

06 

XT0037 

Transistor. 2SC2412K T96R 




CABINET PARTS LOCATION 



Screws 

13 

AA0031 

M2.6x5 

14 

AA0003 

M2.6XS 

16 

AF0011 

M2.6X4 

16 

AF0027 

M2x4 

17 

AA0022 

M3x6 

18 

AJ0015 

2.6x6 (tap) 

19 

AD0001 

M3x8 

20 

AA0028 

M2.6X5 


Ref. 

No. 

Part Code 

Part Name and Number 

Mechanical Parts 

1 

KU0059 

Uppercase 

2 

KS0031 

Lowercase 

3 

NK0010 

Vol Knob 

4 

NP0015 

Power Knob 

5 

NP0016 

HI/LOKnob 

6 

NK0009 

Dial Knob 

7 

ND0004 

Dial Cover 

B 

KM0055 

Front Panel 

9 

FF0013 

SP Sheet 

10 

ST0009 

SP Metal Crasp 

11 

UE0053 

Coaxial Cable 

12 

UA0<]02 

DC Power Cable 
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■ ADJUSTMENT (VHF) 


Item 

Adjustment point 

■■ 

Adjustment method 

VCO P/D Voltage 
(RX) 

TC2 (VCO Box) 

Adjust TC2 so that the voltage of TP3 is 4V on the receiving mode. 

VCO P/D Voltage 
(TX) 

TCI (VCO Box) 

Adjust TCI so that the voltage of TP3 is 3V on the transmission mode. 

Frequency 

TC2 (Main Board) 

Set the unit in the transmission mode at 145.00 MHz and adjust TC2. 

Power output 

VR6(Hi) 

On “HI" position, turn VR6 for 45 Woutput at 145.00 MHz. 

VR7 (Lo) 

On “LO" position, turn VR7 for 5 W output at 145.00 MHz. 

RF Power Meter 

VR4 

Turn VR4 so that three segments will light on “LO" position. 

Deviation 

VR3 

Input a signal of 1 KHz/25 mV into the MIC jack and adjust VR3 so that 
you obtain 4.9 KHz/Dev in the transmission mode. 

MIC Gain 

VR2 

Input a signal of 1 KHz/10 mV into the MIC jack and adjust VR2 so that 
you obtain 4.0 KHz/Dev in the transmission mode. 

Protection Circuit 

VR5 

Disconnect the antenna in the transmission mode and adjust VR5 so 
that the current consumption will be 5A. 

Subaudible Tone 
Deviation 
(DR-51 OT) 

VR1 (Tone 
squelch board) 

On the “ENC” mode at 146.00 MHz, turn VR1 so that the deviation is 

0.7 KHz. 

1750 Hz Tone 
Deviation 
(DR-51 OE) 

VR1 (Tone burst 
board) 

Pressing Tone button at 145.00 MHz, turn VR1 so that the deviation is 

3.5 KHz. 

S-Meter 
(SG output: 

3 dBp EMF) 

VR1 

Turn VR1 so that the (Tj begins to light. 

Squelch Sensitivity 
(SG output: 

-6 dBp EMF) 

VR9 

Turn the squelch control fully clockwise and turn VR9 so that the 
squelch will be closed at the SG output of -6 dBp. 


Upper Side View 
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■ ADJUSTMENT (UHF) 


Item 

Adjustment point 

Adjustment method 

VCO P/D Voltage 
(RX) 

TC2 (VCO Box) 

Adjust TC2 so that the voltage of TP3 is 2 V on the receiving mode. 

VCO P/D Voltage 
(TX) 

TCI (VCO Box) 

Adjust TCI so that the voltage of TP3 is 1 V on the transmission mode. 

Frequency 

TC3 (Main Board) 

Set the unit in the transmission mode at 435.00 MHz (T: 445.00 MHz) 
and adjust TC3. 

Power output 

VR6 (Hi) 

On “HI” position, turn VR6 for 35 W output at 435 (T: 445) MHz. 

VR7 (Lo) 

On “LO” position, turn VR7 for 5 W output at 145.00 MHz. 

RF Power Meter 

VR4 

Turn VR4 so that three segments will light on “LO” position. 

Deviation 

VR3 

Input a signal of 1 KHz/25 mV into the MIC jack and adjust VR3 so that 
you obtain 4.9 KHz/Dev in the transmission mode. 

MIC Gain 

VR2 

Input a signal of 1 KHz/10 mV into the MIC jack and adjust VR2 so that 
you obtain 4.0 KHz/Dev in the transmission mode. 

Protection Circuit 

VR5 

1 

Disconnect the antenna in the transmission mode and adjust VR5 so 
that the current consumption will be 4A. 

Subaudible Tone 
Deviation 
(DR-51 OT) 

VR1 (Tone 
squelch board) 

On the “ENC” mode at 435.00 MHz, (T: 445.00 MHz), turn VR1 so that 
the deviation is 0.7 KHz. 

1750 Hz Tone 
Deviation 
(DR-51 OE) 

VR1 (Tone burst 
board) 

Pressing Tone button at 435.00 MHz (T: 445.00 MHz), turn VR1 so 
that the deviation is 3.5 KHz. 

S-Meter 
(SG output: 

3 dBii EMF) 

VR1 

Turn VR1 so that the [Tj begins to light. 

Squelch Sensitivity 
(SG output: 

-6 dB|i EMF) 

VR9 

Turn the squelch control fully clockwise and turn VR9 so that the 
squelch will be closed at the SG output of -6 dBp. 


Lower Side View 





/ 
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DR510 T/E BLOCK DIAGRAM 
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■ BLOCK DIAGRAM ■ CONNECTION DIAGRAM 














































































































































■ VHF MAIN SCHEMATIC DIAGRAM 
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■ UHF MAIN SCHEMATIC DIAGRAM 
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culc^U cwioju. 









































VHF PA AND MAIN PC BOARD 





























































































































































































































































■ UHF PA AND MAIN PC BOARD 



(Part) 
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■ CONTROL SCHEMATIC DIAGRAM 













■ CONTROL PC BOARD 
















































































































UPLEXER SCHEMATIC DIAGRAM 


LI L2 

^ Tl ^^Tc 9., Cl.a tkl 
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■ TONE SQUELCH SCHEMATIC DIAGRAM 
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■ X’CON PC BOARD 























































ONE BURST UNIT CIRCUIT DIAGRAM 



rONE BURST PC BOARD 

































■ APC PC BOARD 




■ VHFVCO PC BOARD 



^ ■ UHFVCO PC BOARD 
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I SQUELCH PC BOARD 




















































































































■ VHF DRIVE PC BOARD 



■ IF PC BOARD 
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